08/06/2018 


Saviçe  ÖNDER 

12/A  Sınıfı  28  numaralı  öğrencisi 


Sevgili  Öğrencimiz; 

2017- 2018  ‘Eğitim  öğretim  yılı  sonunda  seniyeni  ufuklara  doğru  uğurlarken; 
okulumuzda  görmüş  olduğun  eğitim  süresi  6oyunca  6aşanlı  olmaf^adına  sergilediğin 
tüm  ömef^davranışlar  ve  ça6alariçin  teşehfür  ediyor,  geleceğinle  ilgili  obra ^ 
6elirlediğin  hedeflerine  en  kşsa  sürede  ulaşman  için  6aşan(ar  diliyoruz. 

|  Ali  ÖKER 

Okul  Müdürü 


